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Interface Luxembourg S.a r.l., Societe a responsabilite limitee. 


Siege social : L-5353 Oetrange, 4, rue de la Gare. 
R.C.S. Luxembourg B 46.190. 


CLOTURE DE LIQUIDATION 


Extrait de jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 08 decembre 2016 


II resulte du jugement du Tribunal d’Arrondissement de et a Luxembourg, 6 eme Chambre, 
siegeant en matiere commerciale que les operations de liquidation de la societe 
INTERFACE LUXEMBOURG S.a r.l. Gugement n°1 1 1 1/16), dont le siege social a L- 
5353 Oetrange, 4, rue de la Gare, de fait inconnue a cette adresse, inscrite au Registre 
de Commerce et des Societes de Luxembourg sous le numero B 46.190 ont ete 
declarees closes pour absence d’actif. 


Luxembourg, le 10 janvier 2017 


Pour extrait conforme 

Signe : Me Nathalie WEBER-FRISCH 

Le liquidateur 



